風向調節 


上下、左右気流の調節ができます。 




上下の風向を変えたいとき 

運転中に 

風向」を押す。 

• フラップが自動で上下に勤ます。 
♦下部の吹出口は、風向を上下に変 
えられません。 


風向を固定したいとき 


もう-度 


風向 


を押す。 


左右の風向を変えたいとき 



ルー/ V — のツマミを 
持って調節する。 



參上部 • 下部とも左右別々に操作で 
ぎま—9。 



籲フラップを手で操作した 
場合は、一度運転を停止 
し、リモコンで再度運転 
を行ってください。 


♦室内温度が設定温度に到 
達し、室外ユニットが停 
止している間は、フラッ 
プは停止します。 

♦上下の風向を固定する場 
合、冷房 • 暖居効果を局 
めるために、暖房運転時 
はフラップを水平に近い 
状態に、冷房 • 除湿•除 
湿冷房運転時は上向きで 
ご使用ください。 


A 注意 

上下の風向調節は必ず U モコンで行ってくだ 
さい。 

無理に手で操作すると、正しく動かなかっ 
たり、吹出口から露が滴下する場合があり 
ます。 


上下の風向調節について 

* フラップの可動範囲は運 
転モードに応じて異なり 
ます。 


㊇ 暖房 • 加湿暖房 • 加湿 
空清 • 換気単独運転 
⑬冷房 • 除湿冷房 • 除湿 



水平からの角度で表尸\しています。 


* フラップが自動で上下に 
動いているとき運転音が変 
化する場合があります。 






























吹出切換について 

«吹出口からの吹出しパ 
ターンを切り換えます。 
お好みに応じて吹出切換 
を行って、ださい。 


室内が十分冷えて 
さたとき、または 
運転開始から1時 
間経過後 


人に直接風があたらないよ 
うに、上部の吹出口からだ 
け吹き出し、室内温度を均 
—にします。 


運転開始時など室 
内がまだ十分に冷 
えていないとぎ 


上下の吹出口から吹き出し、 
冷房時は、急速冷房を、暖 
房時は、お部屋を包み込む 
ように運転します。 


下記以外のとき 
(通常時) 


暖 房 
加湿暖房 
加 湿 


肌寒し楓が直接あたらない 
ように、上部の吹出口からだ 
け吹き出します。 


上部からの吹出しのみにする 


* 運転モード • 状況に関係なく、上部の吹出口からだけ吹き出します。 

下部の吹出口から風が出てほしくないとき（おやすみ時など）にお使いください。 









• メニュー橾作での取り消しかたは：/二_二を 
参照してください。 
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おやすみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合わせて 
ご使用になると便利です。 


時刻切タイマーを23 : 30に設定する場合 

運転を停止する時刻を設定する場合は 
::で HESS を選択し、 


• : . T . :を押すごとに1◦分ずつ変わり、押し続けると連続で変 

わりまは。 

參タイマーランプが橙色が点灯します。 'mmmm 


(室内ユニット本体表示部） 

一度時刻タイマーを予約すると、予約された時刻は次回も記憶されています。 
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。） 


時刻タイマー設定について 

♦時刻入タイマーを予約すると、 
その時刻にリモコンの設定温 
度となるように、最長1時間 
前から運転を始めます。 

•時刻切タイマーを予約した場 
合、設定よりも)タイマーの切れ 
る時間がずれることがあります。 

•下記運転中は、時刻タイマー 
を設定することはできません。 


組合せ予約したいとき 

籲時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマーと時刻入タイマーを 
組み合わせて予約することができます。下記の例を参考に設定してください。 


— (例） - 

«現在時刻が午後11時（エアコンは運転中）で、引き続き1時間運転し、午前7 
時に運転を再度^!台めたいとき 

•切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7 : 00に設定する。 

• 時刻切タイマーを0 : 00に設定し、時刻入タイマーを7 : 00に設定する。 


«現在時刻が午後3時（エアコンは停止中）で、午後7時に運転を開始し、午後 
11時に運転を停止したいとき 

• 時刻入タイマーを19 : 〇0に設定し、時刻切タイマーを23 : ◦◦に設定する。 
•時刻入タイマーを] 9 : ◦◦に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。 


時刻入タイマー切タイマーまたは時刻切タィマ- 
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タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき 

園::タィマ H を押す。 


時刻切タイマーを取り消す場合 

:でを選択し、 


を押す。 


|運転を開始する時刻を取り消す場合は關 j を選択する。 


:嚇 1 T 


メニュ-/決 



を選択し、 



タイマー設定を変更したいとき 

芋順 J 〜 jii を行い、_で 
iHSj を押す。 

変更したい時刻に変更し、 


mmm 


を選択し、 


メニュ-.パ 


_を押す, 


f ベ: [( D 窆ゴ X — 寧皇考取り涅 U f (:しヽ空 

圓圖1 ::、 終了/取消: を押す。または手順 J を行い、 

圏を選択し、_，を押す。 


で 




タイマーランプが消灯します c 
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I |〇 —| I | 、 gp 由—パワーアップした冷房*暖房ですばやくお部屋を冷やしたり、暖め 

/ V 1 y J I l/imsiT たりすることができます。夏の暑い日の帰宅時や、冬の寒さの厳し 
# ^ ^ ’霉从 A — い日などにおすすめです。 




, . 除:ぽム苗溜丨 

巾居 . mMmmMWE ! 

中に L パヮフル j を押す 0 j 

«パワフル冷房達転に切り換わります_ 

• 運転ランプが緑色に点灯します。 


(室内ユニット本体表示部） 

暖房 • 加湿暖房運転 

l|p 

• k ヮフ) レ暖房運転に切り換わります。 
參運転ランプが赤色に点灯します。 


(室内ユニット本体表示部) 


風向を変えたいとき iiiim 

籲温度 • 湿度-風量は変更できません。 

«パワフル運転中に風向を変えたときは、パワフル 
運転終了後も変更した風向設定を保ちます。 




取り消したいとき 

:|パワフル j をもラー度押す 


パワフル運転について 

•パワフル運転中、風量設定 
の強運転よりも運転音は 
大きくなります。 

嫌下記運転中はパワフル運 
転を設定することはでき 
ません。 

エアコン 停止中 • おま 
かせ自動運転 • 除湿運 
転 • 加湿運転 • 換気 • 
空清運転 • へや干し運 
転-けつろ防止運転- 
るすばん換気運転 

•パワフル運転中に 丨連 1 停止！ 


を押すと、パワフル運転の 
設定は解除されます。 
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春もとの運転モードに戻ります。 

運転ランプももとの色に戻ります。 















































